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12. Namazdaki Teşbihler ve Anlamları 

Namaz teşbihleri, namaz kılarken okunan dua ve zikirlerdir. Bunların bir kısmı namazda, bir kısmı da 
namaz bittikten sonra okunur. 

Namazda Okunan Teşbihler 


Tekbir; namaza başlarken, rükû 
ya ve secdeye giderken, iki secde ara 
sında ve otururken söylenir. 
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Rükûda üç defa söylenir. 



.Ji*.J I J O «i 




Rükûdan doğrulurken söylenir. 





Rükûdan tam doğrulunca söylenir. 
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Secdede üç defa söylenir. 
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Sağa ve sola selam verirken söylenir. 
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Namazdan Sonra Okunan Teşbihler 
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Namazdan Sonra Okunan Teşbihler 


ş v 


4Uİ 
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okunur. 
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(otuz üç defa) 
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